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’T RàlT B MStrXS D 'AU TOîftIS DBS ARBRES FRU I TIER S 

Ces traitements sont à effectuer au moment de la chute des feuilles, dans les périodes 
douces et ensoleillées, des belles journées d'automne. 

CO RYMÎ -Î OU CUBLÜHS DBS AR BRES A NO YAUX . 

Un traitement effectué quand 50 )o des feuilles sont tombées est recommandé avec un 
produit cuprique utilisé a la dose de 500 gr de cuivre métal/hectolitre. Cette pulvérisation 
présente également un certain intérêt contre la cloque . 

MALADIE BACTERIENS D U CERI SIER . 

Deux traitements , au début et à la fin de la chute des feuilles sont préconisés contre 
cette maladie, le premier sera fait à raison de 250 gr de cuivre/ H1 et le second en utilisant 
une dose double. 

CHANCES DU PO MMIER. 

Maladie commune dans certains vergers établis - dans les sols humides. 

Effectuer, lorsque les 3/4 des feuilles sont tombées, une pulvérisation très abondante 
à raison de 500 gr de cuivre en insistant sur la ramure et le tronc des arbres. Un' deuxième 
traitement est généralement nécessaire après la chute totale des feuilles dans les vergers 
très contaminés. 

Ces traitements doivent être complétés par l'élimination, au moment de la taille dans 
la mesure du possible, de toutes les parties chancreuses. 

Les grosses plaies de taille et les chancres restants seront protégés, après nettoyage, 
par un mastic désinfectant. 
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